Olga ze Stonawskich Wallerowa 


po krótkiej słabości, zmarła dnia al Sierpnia 1886 r. 
w Reichenhall (w Bawary)). 
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O bolesnej stracie zawiadamiają Krewnych i Przyjaciół w głębokim smutku 


pogrążony mąż z dziećmi 1 Rodzicami. 2 A. Łona Łzy 


W drukarni A. Koziańskiego w Krakowie. 
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